Chemical Name 

Chloroform 
Methylene Chloride 
Sulfuric Acid 
Hydrochloric Acid 
Methanol 
Acetone 
Hexane 

Petroleum Ether 

Ammonium Hydroxide 

Ethanol 

Ethyl Acetate 

Acetonitrile 

Acetic Acid 

Formaldehyde 

Sodium Hydroxide 

Acetylaldehyde 

Isopropylamlne 

Propanol 

Isobutyl Nitrite 

Isoamyl Nitrite 

Butyl Nitrite 


Vol. Evaporated/day 

5 < 10 ml 
1 
5 
3 
10 
2 
2 
5 
1 
5 
1 
2 
3 
3 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 


Concentration 

% 


Frequency used in Hood 

% 

< 10 
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